Виходить у Львові 
що дня (крім неділь і 
гр. кат. сьвят) о 5-ій 

родині по полудни. 

РЕДАКЦИЯ і 
Адмінїстрация : улиця 

Чарнецкого ч. 10. 
ПИСЬМА приймають 

ся лиш Франковані. 

РУКОПИСИ 
ввертають ся лиш на 
окреме жадане і ва вло- 
женєм оплати почт. 


РЕКЛЯМАЦИЇ 
невапечатані вільні від 
оплати почтової. 


Середа 13 цьвітня (31 марта) 1910. 


НАРОДНА ЗАСОАИОЬ 


- =з ф я. 


Додаток до „Газети Львівекої". 


Рік ХХ, 


Передплата у Львові 
в бюрі дневників га- 
саж Гавомана 9 і в ц.к. 
Староствах на про- 
вінциї: 
ва ціянй рк К 4-80 
на пів року К 2:40 
на чвертьроку К 1:20 
місячно . . . .К-- 40 
Поодиноке число 2 с. 


- 


З почтовою пе- 
ресилкою: 

на цілий рік К 10:80 

на ців року К 5:40 

на чверть р. К 2:70 

місячпо ... К --'90 


Поодиноке число 6 е. 


Вісти політичні. 


Де ситуації. — Справи угорскі. -- Турецкий 


парлямент 1 ворохобня в Альбамії. 


Після донесеня „Гекіег МоуЧає збере ся 
в Будапешті в часі мія: 20 а 25 е. м. спільна 
рада мівістрів, па котру прибудуть: п. міні- 
стер енрав заграничних гр. Еренталь, п. міні- 
стер війни ген. ПіІенайх, спільний міністер 
скарбу др. Буриян, начальний командант ма- 
ринарки гр. Монтекуколї і п. міністер скарбу 
др. Білйньский. Предметом нарад тої конфе- 
ренци! буде спільний буджет. 

»Решоксішиа, Коггехр.“ доносить з Праги, 
що ческі і німецкі посли зв великої посілости 
вроблять ще в сім тиждпий почин до урухом- 
леня ческого сойму. 

П. Президепт міністрів бар. Біперт був 
в плтпицю на авдиєнциі у Цісаря, а на середу 
запросив представителів Олавяньскої Унії, ні- 
мецких поступовців і польского Гола, на че- 
твер руский клюб, латиньску унію і парлямен- 
тарну коміспю християньских суспільників, 
щоби з ними обговорити парляментарне поло- 
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ПІРАТ. 


З англійского — каштана Марреята. 
(Дальше. 
-- В тін пачці — відповів «Рранціеко на 
запитанє судиї -- суть сьвідоцтва, які капітан 


розбишаків ваненоручно списав. Він дак мені 
ту пачку, ще заки ми покинули шунер, і сказав 
що найду в'ній вказівки, хто були мої родичі. 
‚Доетойний льорде, в теперішнім моїм положенню 
жадаю тих паперів назад і не можу позволити, 
аби їх зміст був мідчитувавий в тій судовій 
саяи. Коли маю померти такою соромною смер- 
тию, то заберу до гробу з собою тайну мого 
походженя, аби бодай моїм своякам ощадити 
встиду з мого упадку. 

— Ні, ні, робіть, як я вам раджу! — пе- 
ребив Їдвард Темпльмор дуже живо — в тих 
паперах можуть бути зізпаня капітана, з ко- 
трих покаже ся правдивість ваших слів; що 
то власноручне пиєьмо капітана приеьвідчать 
може оба сьвідки, а тоді ті візнаня капітана 
набудуть ваги віродоетойного сьвідоцтва, — чи 
не так, достойний льорде? 

-- Коли буде доказане, що письмо похо- 
дить з руки капітана, то ті папери можуть 
становити сьвідоцтво -- відцовів судия — тим 
більше, що леді була присутпа, коли капітан 
передав молодцеви ті паперп і чула єго слова. 


зкенє. Нїмецко-народний союз збирає ся в че- 
твер рано на засіданє, а з огляду на те, що го- 
лосовапє пад переставленєм дневного порядку 
буде зовсім певно поіменне, візвапо всіх чле- 
нів, аби явили ся на засіданю. 


В клюбі сторопництва Юшта обговорюва- 
но па зборах дня 7 с. донесенє часописи 
„Масуаг Отхтас“, котра пригадує, що прави- 
тельство заповіло мпимо на елучай, коли би 
вибори випали для него користно, деякі вой- 
скові уетупки. Перед усім мають гонведи одер- 
жати артилєрию, на що має бути віке відло- 
жених 12 міліонів корон. Міністер Газай мав 
підчас свого послідного побуту у Відни пору- 
шити також ту справу і она має бути вже так 
близька здійстненя, шо візвано фабрику ПІко- 
ди, аби поробила вінповідні приготовлепя для 
відливу армат. 


м. 


Члени партиї ІЮшта пе довіряють тій ві- 
сту і кажуть, що угореке правительство уми- 
сно розпустило єї, аби в той спосіб приєднати 
собі виборців, мимо того, що знає о неможли- 
вости здійстненя таких річий. 

На зборах в клюб сторонництва Кошута 
застережено ся  енеріїчно против підозрінь зі 
сторони партиі ЇОшта, немов би Кошутівці 
війшли що до виборів в тихе порозуміше з ані 
на ранмроналаанралрираниинан циан! СО жа 
аби ми откорпли пачку і поглядїлп там за 
съвідоцтвом на вашу користь ? 

-- Ні, достойпий льорде — відповів Фран- 
ціско. — Коли не можу насамперед сам відчи- 
тати для себе зміст паперів, не позволіо на 
публичне відчитувале їх -- і коли не можу 
бути певпий мого увільненя вже перед отво- 
ренем пачки, то нехай судні срне: безпро- 
волочно видадуть евій вирок! 

Коли еудиї прясяжні відійшли па нараду, 
приступив Ідвард з Клярою до Францієка 1 
просив єго, аби згодив ся на отворелє пачки 
Також ляра прилучила ся до єго просьби, 
але Франціско твердо держав ся своєї цоста- 
нови. Вкінци підняв ся провідник судиїв при- 
сяхних, аби проголосити засуд. Заволоділа 
вцілій сали незвичайно торжественна тишипа, 
загальне напруженє дійшло до крайности. 

— Достойний лһорде— почав провідник -- 
наше рішене — 

— Стійте ! крикнув Едвард Темпльмор, 
обіймаючи руками за шию здивованого Фрап- 
цієка -- стійте, пе говоріть ще нічого, пане! 
Єму неповинно нічого злого статися, бо то мій 
брат! 

-- Ї мій спаситель — додала Бляра, при- 
клякаючи з другої сторони Франціска і екла- 
даючи руки мов до молитви. 

Мов удар грому поділала та вість на при- 
сутних ; провідник судиїв присяжних упав на 
своє місце, а судиєю як і прочими присутпи- 
ми заволоділо здивованє. По гробовій тишинї 
настало загальне, бурливе порушенє, лке су- 


Чи позволите тепер, молодий чоловіче, на то,|дия на дармо силував ся довший чае втихоми- 


вительством. В ніякім случаю о такім порозу- 
міню між правптельством а управою партиї не 
може бути бесіди. 

У горекий міністер рільництва гр. ШІереній 
приймив дня 7-го с. м. в Будапешті зложену 
з 150 осіб депутацию робітнпчої партиї в Ми- 
скольчи, котра предложила єму мандат. Мінії- 
стер заявив, що приймає кандидатуру яко член 
того правительства, котре уважає за головну 
свою задачу сполученє всіх горожан в згідпій 
праци для добра краю. Правительство згідне 
в головних поглядах на свої ціли і горячо 
бахкає, аби єго наміри були добре зрозумілі 
і аби єго заходи стрітпли ся з підпорою. На- 
міри бо ті направлені виключно до принесеня 
як пайбільшої корпети вітчипї. 

Угорекі Румуни нидали в Германштадті 
виборчу відозву, в котрій вказують, що з часу 
відновленя конетитуциї вибори не мали ще 
такого великого значіня для Румунів як тепе- 
рішні. Виборчий комітет ставить в 37 округах 
своїх кандидатів, а бувших послів Байду і 
Маніго кладуть козждого на два виборчі округи. 

В Загребі відбули ся мипувшої пятницї 
конетитууючі збори хорватского католицкого 
народного союза. На ті збори явили сл мужі 
а з цілої Хорватиї, Славонії, раїни, 


рити. Едвард Темпльмор, Кляра і Францієто 
становили все ще ту саму хорошу групу. Те- 
пер, коли оба молодці стали побіч себе, впала 
всім присутним в судовій сали велика подіб- 
вість мізк обома. Францієко мав темнїйшу кра- 
ску айця, як Гдвард, бо від дитиньства був 
виставлений на спеку рівникового сонця; але 
черти їх лиця були цілковито собі рівні. 

Аж по довшім часі удало ся судиї при- 
вернути на салі пагад спокій, а коли то єму 
удалося, сам не знав, що має тепер почати. 

Едвард і Франціско поговорили тихо з со- 
бою 1 оба разом виступили перед судию. 


-- Достойний льорде -- сказав Едвард 
Темпльмор -- обжалований позваляє отворити 
пачку. 

-- Так -- сказав Франціско сумним го- 
лосом -- хоч маю лиш слабу надію, аби 


зміст містячих ся там писем міг мене ураду- 
вати. Ах, тепер коли мені нічо більше не бра- 
кує, длячого міг би я жити -- тепер, коли я 
зачинаю привязувати ся до житя, мушу від- 
чувати, шо всяка проба удержати єго для мене 
пропала. Часи чудес минули, а хиба лиш чудо, 
хиба воскресенє каштапа розбишаків могло би 
доказяти мою невинпість. 

І він вертає з гробу, аби посьвідчити 
твою невинність, Франціско — дав си нараз 
почути глубокий, глухий голос і страх прой- 
мив всіх присутних, а найбільше Гевкурста і 
всїх прочих стоячих перед судом опришків. 
Ше більше проявив ся страх і тревога на їх 
лицях, коли ведиканьска стать Каїна набли- 
зила ся до лавки сьвідків. І справді то був 


Дальматиї і Босни, між тими епископ др. 
Махнич і суфраган др. Ќрапач, Голова като- 
лицкого касина крилошанин Бароп відкрив 
збори, а проф. унївереитету др. Голік обняв 
провід. Сьвящ. Тюнко вказав на потребу з'єди- 
неня всіх католицких товариств, щоби можпа 
трудити ся для культурного, народо-господар- | в 
ского і суспільного поступу хорватекого наро- 
ду накатолицких основах. Новий союз не буде 
мати політичної ціли і тому візвано веїх іспо- 
відників римо-кат. церкви, щоби зєдинили ся 
до роботи в тім союзі, без ріягниці стороппицтв 
Головою „Хорватекого катол.-на- 
родпого союза” вибраний проф. універеитету 
др. Голік. - 

В турецкім нарляменті раджено вчера 
над іянтерпеляциями в справі подій в Альбанії, 
внесепими послами альбаньскими, котрі заки- 
нули правительству, що веде в Альба тиху 
адміністрацию. То іменно викликало ворохобню, 
а особливо звернено ся против податків, нало- 
епих па Альбанію. 

Пое. Кемаль згадав о патриотизмі Аль- 
банців 1 виступив против міністра внутрішних 


політичних. 


справ і міністра скарбу за іх заяву в одній 
з росийских  часописий що до утвореня бал- 
каньекого союза і признаня автономії для 
Македонії. 


Мілістер впутрішних справ вказав на те, 
що тій заяві заперечено в своїм часі. 

Альбанець Муфід в дуже острих словах 
критикував випрану Джавида папі в минувшім 
році до Альбанії. Бесїдник назвав того пату 
кровожадною худобиною. 

Против тої назви запротестував остро мі- 


2 
ністер війни. Настав страшенний прик, що тре- 
вав довший час. 

Відтак закійчено дискусию по заяві вели- 
кого везира, що уважає Лльбанію найдорож- 
шим клейнодом  турецкої корони і має надію, 
що по виданю відповідних заряджень настапе 

в Альбанії спокій. 

ПІефкет паша доносить з Альбанїї, що 
доси має до розпорядимости 24 баталіонів пі» 
хоти, котрі «тарають ся окрузкити Альбавців. 
Дальші три баталіони прибудуть морем з Бон- 
стантинополя і разом з батериями екороетріль- 
них армат йдуть поспішними маршами з (Со- 
луня до північної Альбани. Поки ПіІефкет пе 
збере всіх войек рязом, не розпічне битви з 
Лльбанцями, 
новища. 


котрі займають дотеперішиі ета- 


Новин к п. 


Львів, дня 1 цьбітня 1910. 
менованя і перенесеня. “, Цісар 
призволив презиҳевтови ойружного суду в Терно- 
поли Андр. Љљорекеви па перенесене єго на влас- 
цу просьбу до ьһраєв. суду у Львові; іменупаш 
віцепрезидентами в трибуналах 1 іпетанциї: ради. 
висш. краев, суду лра Валер. ГКафлиньского в Ста- 
ниелавові для Перемишля і радиика суду краєвого 
дра Богдана Кораб Криницкого в Отаниславові. — 
Пєрштиїї Президент Напв. Трибуналу еудового і 
сасацийного імецулав повітового судию  Айтахя 
Віготиньекого в Глицянах і судиїв: Мих. .Гіське- 
вича в Угноні, Зен. Баньковекого в Ліовкві і дра 
Вол. Єокальского в Глинянах, веїх приділепих до 


» 
». 


він, але не була то вже давна стать, лку ми 
описали з початку нашого оцовіданя ; він об- 
голпв бороду і виглядав дуже блідо і марно. 
бго запалі очи — змарнілі лиця -- сухий ка- 
шель, що спиняв єго бесіду, всьо вказувало на 
те, що вік єго вже не довгий. 

-- Достойний льорде — еказав Глін, обер- 
таючи ся до судиї -- я морекий .розбишака 
Каїн - і був капітаном корабля ,Местник". 
Я ще вільний. Приходжу добровільно сюди, 
аби посьвідчити невинність того молодого чо- 
ловіка. Доси ще не мав я на руках кайданів. 
Я пе увязнений і моє імя не обняте обжало- 
ванєм. ()токе моє сьвідоцтво мусить в тій хви- 
ли уважати си важним. Ніхто не знає мене в 
чім суді крім обжалованих розбишаків, але їх 
сьвідоцтво против мене неважне. Тому жадаю, 
аби мене як сьвідка заприсяжено, аби моє сьві- 
доцтво могло уратувати того молодого чоловіка. 

З великою торжественностию відобрано від 
Каїна прислгу. 

-- Достойний льорде і ви благородні па- 
нове судиї -- я був в тій сали від початку 
розправи і заявллю, що кождс слово випові- 
джене Францієком на свою оборопу єсть прав- 
диве. Він зовсїм невинпий у всіх рабунках і 
убийств вах, які були довершені розбишачами 
"Местникач і п: апери в тій пачці буди би 
дали достаточний доказ того, але суть там та- 
кож і такі річи, про які після мого бажаня не 
повинен ніхто знати крім Францієма. І тому 
волів радше я сам виступити, як допустити 
до отвореня пачки. Б який епосіб відкрив той 
молодий офіцир, що Франціско єсть єго братом, 
того я не знаю; однако коли й він єсть сином 
Пецилії Темпльмор, то пема сумніву, що так 

Однако папери в тій пачці дадуть доста- 
точне поясненс. 

-- А тепер, мої панове, 
мили моє сьвідоцтво, не бажаю нічого більше 
для себе і радо перетерилю веьо. Я зробив 
хоч одно добре діло перед смертию з віддаю 
себе як розбишаку і простого убийника в ру- 
ки справедливости. Моє зжитє спінчилось би 
й так дуже скоро той драб зломив мою 
силу; але я радо прийму заслужену, насиль- 
ну смерть як кару за тілько етрашних зло- 
чиві». 

По тих словах оберпув ся ЃЌаін до Гев- 


коли ви прий- 


курета, що стояв недалеко него, але був мов 
задеревілий ; віп не міг ще прийти до себе по 
першім переполоеї і все ще здавала сл єму 
поява Каїна надприродною. 

-- Драбе! — крикнув Каін голосно май» 
же над ухом Гевкурста. -- Подвійно прокля- 
тпй драбе! Мусиш умирати як пес, не зім- 
стивши ся. Хлопець уратований, а я жию. 

-- Чи справді що итшете? -- епитав Гев- 
курест, отрясаючись поволи зі страху. 

-- Так, ще жию, маю ще мясо ї кров; 
дітким моєї руки і пересьвідчи ся. Ти почув 
вуе єї силу говорив Каін глумливо. 
А тепер, достойний льорде, я готов; Франціеку, 
пращай. Я любив тебе і доказав ту свою лю- 
бов. Не, згадуй о мені з ненавистию ї прости 
мені -- прости, коли мене вже не буде! — 
сказав Каін, підносячи очи до гори. -- Так, 
то она, бачу єї, Фрапцієко! То она -- крикнув, 
простягаючи О0І руви в гору Е усвміхлє ся 
до нас, Францієку, твоя матір, уеьміхає ся 
і прощає -- -- 

Вя ще не доцінчив, коли Гевкурет ноба- 
чив ніж за поясом Каіна, як той підпіс руки 
до гори. Він вирвав єго 1 з блискавичпою еко- 
ростию пробив грудь Баїна. 

Кан упав тяжко на землю, а в сали па- 
став загальний заколот. Дозорції кипули ся на 
Гевкурста і звязали єго, з Гаїн поволи під- 
няв ся. <. 

— Дякую тобі, Гевкурсте -- еказав заг 
мираючям голосом. Відповіш за инш убий- 
ства, не ва то. Мені ощадив ти ганьби висіти 
на шибеници разом з тобою. Франціску, 
сину мій, прашай! 

По тих словах Каїнтяжко зітхнув і еко- 
нав. Так скінчив капітан піратів, котрий в жи- 
тю тілько крови пролив ; раз оминувши рук 
свого убийника, мусів попастись єму другий 
раз, аби розбишацке правило: „кров за кров“ 
на нім справдило ся. 

Єго тіло забрано, а в сали мали ще судиї 
присяжні видати евій вирок. Веїх обжалованих 
з виїмком Франціеска, проголошено винними. 
«Франціеко в супроводі віднайденого брата 
і єго судженої вийшов з суду, приймаючи же- 
ланя від всіх, котрі могли до него дотиснути ся. 

(Дальше буде). 


помічничої служби в секретарияті Майв. Трибу- 
налу судового і касац., секретарями Ради Пайв. 
Трибуналу судового і касацийного. — П. Наміст- 
ник перекіс ад'юнкта будівництва, Генр. Альбрех- 
та зі Львова до Кракова. 


-- Іспити зрілости в семинариях учитель- 
ских в літнім речепци 1910 розпічнуть ся в му- 
жееских семінариях: у Львові д. 17 мая, в Самбо- 
рі іспит абітуривнтів заведеня д. 27 червня, при- 
вагисток д. 17 ман, учениць приватної семінариї 
в Неремишли і приватистів до 24 червня; в Єо- 
кали д. 16 червия: в Станиславові іспит абіту- 
ривнтів заведеня д. 27 червня, приватиетів і при- 
ватисток д. 17 мая; — в Терпополи існиг абіту- 
риентів заведеня 1 приватисток д, 7 червия, при» 
ватистів д. 1 червня; в Заліщиках  існит абі- 
туривитів заведеня д. б червня, приватистів і при- 
ваттетов д. 15 червня. -- В женьских семіпариях: 
у Львові в державній семінариї іспит абітуриєвток 
заведеня і учениць приватної семінари? и. Рихнов- 
скої д. 13 червня, привагисток д. 1 червня; в при- 
валшіп семінариї п. Стржалковскої дня 13 червня; 
-- в Перемишли існит абігуривнток заведеня дия 
17 мая, приватисток д. 2 червця. Реченець шись- 
менних іспитів визпачагь дирекциї поодиноких за- 
ведень. 


Князь Макс баский перебуває зпова у 
Львові яко гість Є. Е, Мигрополита Пентицкого, 
Сим разом десгойний гість нобуде у Львові недов- 
ше як один тиждень і в тім чаеї крім робленя 
студий над ехідним обрядом буде продовиати свої 
попередні виклади в рускій духовпій семінариї, 


Е _ Дрібні вісти. Відепьска обеервягорий а- 
стреяомічна депосить, що вчера о пів до 9 год. 
епоетережено у Відни комету Гелїя 
(НаПеу-а). На електричнім трамваю у Львові 


зішжено ціну їзди другою клявою, але лиш ддя 
тих. шо їдуть до Т год. рапо. -- Драматичний 
кружок тов. „Руске Касипо в Борщеві“ уладжув 


в подїлю дия 17 с. м. в сали „ Парод. Дому“ ви 
стазу „Педагоги“, комедию в трох діях Тохіҳ 
призпачений на „Народ. Дім" в Борщеві. иі 

"Тумен згубив в Ринку 200 К. До пивниці 
готелю „Граид“ в паску Гавемапа добули ся зл9- 


дїї і вкрали о влаєтитолям тамошної кавариї 29 
фляшок шампаньского вина і 17 «ллшок ппшого 


+20 К. 


Відбензинарня в Дрогобичи розпочала а 
вчерашним днем свою роботу, поки що тим, що 
до величезних збірників спускають рурами 9 кіль. 
довгими ропу з роподайного терену Борислав-Ту- 
становичі-Волянка. Сеть се найбільша пе лиш в 
Лветри але й иїлій Европі відбеизинарня, котрої 
будова коштувала б міл. корон. В своїх збірниках 
може она помістити 6.000 вагонів кипячки. Го- 
ловний еклад кипячій, призначеної дан дрогобиц- 
кої відбензицариї, містить ен в Мойричи, 9 клм 
від Дрогобича. 'Тамошні збірвики містять 70.000 
вмонів кипички, Звідтам спроваджують кинячку 
рурами до відбсизинарні. "Технічним директором 
сего заведеня є др. От. Піят, а адміцїстрацийним 
б. староста дрогобидкий Поель. 


вині загальної вартое ги 


-- Нещаслизі пригоди. В домі при улици 
Пекарскій ч. Дб стала ся оногди на подвірю така 
сумна пригода: Служниця и. Годлевекого, що меш= 
кав в Тім Домі, рубала на подвірю дерево. Шараз 
з другого поверха впала па пеї дошка від праєо- 
вани і вдарила так сильно в голову, чцо заломила 
їй кість. Тажко ранену цо уділешю їй першої по- 
мочи відегавлено до шпиталю. З Говмача ло- 
носять. В селі Локитці коло "'овмача в ломі ка- 
міня Геллерів стала ся дпя 8 с. м. о 2 год. 8 пох 
лудня страшна пригода. Каміне засипало працю- 
ючого там Микиту іїрака, чоловіка л:опатого. тве- 
резого і дуже працьовитого. Н хвили коди він до- 
бував каміне на Фундаменти, урвала ся екала і 
привалила его так страшно, що аж очи ему на 
верх висадило, а скрізь з під одїпя кров добувала 

Жінца на вид свого нещасливого мужа ахж два 
рази зімаїла. 


ў Померли: О. Алеке. Чемериньский, 
почетипй крилотанин львівекої каштули, шамбе- 
лин С. Свят. Пани я Х, дїйстний радиик Митр. 
Коне. з кридошаньскими відзнаками, комісар орд. 
для шкіл народних, виділових і дая зодочівекої 


гімналиї, член Ради міскої, парох в Золочеві, від- 
значений ордером Франц Носифа і пр. і пр. по 
довгій і тяжкій педузї, заоемотрепий сьв. Тайна- 


ми упокоїв ся в Золочеві дня 7 цьвітня в 
житя, а в 25 р. сьвященьства. — О. 


73 р. 


Ал. Гумец- 


кий помер дня 1] марга с. р. в Сан Фрянціско, 
куди приїхав з Кавади лічити ся. оз У Львові 
померла Алойзил Федусевичева, взастителька реаль- 
ности в 70 р. житя. 


-- Шпігуньства без кінця. Тілько росий- 
ских шппігунів, як тепер, ще не увихало ся по 
Галичині і Буковині; навіть в роках 1998 
і 1559, коли то через якийсь час заносило ся 

таки направд у па війну з Росисю і коли дов- 

кола «Львова пороблено шаниї, не волочило ся 
по краю тілько росийских шлігупів що тепер. 
Але наші власти лкосв виловлюють їх ново- 
оденьки одного за другим та саджають на спо- 
чивок по трудах до „Іванової хати“. І злов 
дістали ся під ключ два росийекі зилігуни. 

) пятницю арештовано у «Львові росий- 
ского емігранта Пиколалп  Семіонова, котрий 
вже від кількох літ мешкав у «Львові. Момісар 
Тавер арештував єго коло двірця при воїданю 
до трамваю 1 поїхав з ним до єго помешканя, 
при ул. Пелчиньскій та перевів там ревізию. 
Забрав там переписку в росийскій мові і бога- 
то плянів, технічних рисунків та штіців з п0- 
мірів. Цілу суботу і неділю переслухувано 
арештованого, відчитувано та перекаадало пе- 
реплеку 1 розелїджулано рисунки. Семіонов 
єсть з фаху техніком, дуже добрим рисівняком 
і картографом, був росийским офіциром при 
піхоті і праціовав в картографічиім інетитуті 
в Петербурзі. 

В кругах, в котрих він обертав ся у «Льно- 
ві, уважали єго за революціоніета ії знали о тім, 
шо він сидів 11 місяців в київскій вязвици 
войосковії, що був засланий на Сибір. До «Тьво- 
ва приїхав він в 1906 р. і жив спершу в тру- 
дних відносинах, удержував ел з даваня лек- 
ций росийскої мовп. В тім часі увійшов він в 
тіснійшу зввязь з галицкими москвофілами і зай- 
мав сл видавництвом „Новая Міпзнь", котре 
видавали москвофільст шютоші". ШПізнійпне ді- 
став він був технічні і рисункові роботи від 
кількох інаконерів та будівничих. дабрані у (Хє- 
міонона листи і папери мають після погляду 
поліциї доказувати, що (Сєміопов займав ся 
шиігувьством а а помія: многих мап, шкіців 
помтрових І т. п. рисунків закваліфіковано де- 
які яко роблені в цілях войскових. Семіонова 
відставлено до вязпиці суду карного. 

В Бараніх Перетоках коло Сокаля ареш- 
товано якогось росийского дезертира в мунду- 
рі пограничного росийеского вояка і замкнено 
до громадекого арешту. Віп подав, що називає 
ен Петро Кузов. У андармови однак, котрий 
арештував Бузова, впали в очи єго як на ро- 

геийекого вояка занадто деяїкити: руки і за їн- 
теліїентне лице і він длятого зачав випитува- 
ти арештованого, котрий остаточно призкав ся, 
що єсть росийеким офіциром та займає ся шпі. 
гуньетвом в користь Роеиї. Віп сказав, що его 
вислан до Галичини полковник М: евлковцон 
з 151 полку піхоти в Бовли. Перед тим їздив 
він до Варшави і там від самого (аллона одер- 
жав відповідні вказівки. В мулдурі вояка пе- 
рейшов він в 1909 через грапицю, перебував 
7 «Львові. і тут навязав зпосини з якммеь Фе- 
дором Бордуком, котрий висилав шпігуньскі 
| інформациї Кузова просто до Варшави. У Льво- 
ві арештовано Бузова яко дезертира, але випу- 
шено на волію заходами одного з адвокатів. 
Кузов поїхав відтак до Борислава, через .Ла- 
вочне до Мукачева, де займав ся також шпі- 
гупъством. Ошіеля верпув і прашоваз у фабриці 
в Ояноці 1 поїхав до Лела, де єго взяли за 
волоцюгу і арештували а нідтак відетањилия до 
границі. Тепер перейшов він знов у войековім 
мундурі через границю. При Кузовоні знайдено 
компромітуючі єго шпігуньскі документи. 
З Черновець доносять: Поліция етверди- 
що одним з арештованих тшігунів єсть 


ла 
професор університету в Нансі 
родом з Одеси, адругим росийсний рітмайстер 
Василь Іванов. У обох знайдено богато ком- 
промітуючих документів. 

Процес против шиігуна росийского Моси- 
фа Єчеса у Відни закінчив ся вчера тим, що 
обжалованого засуджено на чотири рокп тлж- 
кої вязнипі. 

г 


Юрий ППраєр, » 


3 


Г осподарство, промися і торговня 


-- 3 краєвого Союза ревізийного. Рада 
Краєв. Союза ревізийного уконетитуовала ся 
на засїданю ` дня 9 цьвітня е. р. в сей спосіб, 
що заступником голови товариства вибрано 
дра Стефана Федака, секретарем дир. Оероїч- 
ковекого, касиєром дир. Паньковского, а кон- 
трольором дра Јормоша. -- Краєвий Союа 
кредитовий іменував відиоручникви до ради 
товариства дра Володимира Бачиньского, а 
Союз торговельний дир. Василя Нагірного. По 
уконетитуовалю дир. Саєвич зложив звіт з ді- 
яльности за перший чвертьрік, який виказує 
1163  кореспонденций більше, як в перштім 
кварталі минувшого року. 1 сім  чвертьроці 
видано звіт з діяльцости товариства за мину- 
лий рік на 42 сторонах друку великої 89, про- 
вірено зглядно справлено 187 бідянсів, на під- 
ставі надісланих витягів з книг і інвентарів 
зіставлено 101 білнисів; дай стоваришень з поза 
організапиї Союза віставлено б біляпеів, пере- 
ведено 9 ревізий і 5 шкоптр, виготовлено 5 
рекурсів податкових, виготовлено 1 розісльно 
50 спілкам поученє лро шинкарекі концесиї і 
дотичні ваори, видано новий паклад статутів 
і поміщено 5 всідицих  кореемонденций так 
в краєвій як і заграничній посеї про рух 
спілковий в 1909 році. Варочім як звичайно 
видавано що місяця місячники . Ккономіст“ 1 
Самопоміч". З днем 1 еїчня 1910 р. було ето- 
баришень 304, внетушидо б москвофільских (в 
Буциках, Бенькіпцях, Д:куринї, Угнові, Золо- 
чебі і Самборі: Ризпици), прибуло нових тор- 
говельних пять, молочареких девять, кредито- 
вих вісімнайцять, всіх разом 52, так, що всіх 
союзних етоваришень є разом 320). Гуромі 
сего внесло ще шоданє о принятє 11 спілок 
торговельних, 4 молочарских 1 7 кредитових, 
разом 22 спілок, які враз з вже принятими 
становлять 322. 


Чотири стоваришеня, що 
вписали ся рівночасно до двох союзів, рішено 
повідомити про ухвалу загальних аборів, які 
дали раді повновлаєть до виключеня та ріше- 
но повідомити і завізвати до зложеня рішучої 
деклярациї, в котрім із союзів наміряють оста- 
тн. За спільним порозумінєм з відпоручпиками 
Краєвого Союза кредитового, „Дністра“, , Рус- 
кої Шадниціє і ,Банку гіпотечного “ порішима 
рада перевсети залкредитовапе союзних етова- 
ришень на спільно уложеній листі. 


Тел 


Константинополь 12 цьвітня. Часописи до- 
носять, що правительство болгареко висказало 


трами. 


сожалїлє з причийи послідних подій на грани- 
ци і заявидо, що поробить копечні зарядженя. 

Париж 13 цьвітня. Доносять з Мурмльонає 
Гран, шо гр. Варлєн при злеті внаслідок того, 


що прилад літаку зіпсув ся, впав на землю 
і тяжко зранив ся. 
Петербург 12 пьвітня. Дума радила на 


тайнім засіданю над проєктом закона о видат- 
ках па оборопу держави, розложених на 10 літ. 

Льондон 12 цьнітня. О 
судні, яке замовила англійок: 
носять, що буде опо подібне 
Ценпелїпа, 


повім ноздушнім 
адміраліция, до- 
до цослідного 
бальону але менше 1 скорше. Оно 
буде також заосмотрепе в прилад до витворю- 
ваня елєктрики, щоби можна єго ужити до 


телєграфовапя боз дроту. 


Добрий день! Се звичайний ранїшвий 
Лосьвіт учить, що перші години дня вили- 
вають рішаючо на настрій і гумор людини на 
протяг цілого дня. Тому важним в спожити еніда- 
пе, котре знаменито смакує і не роздражнюв. Най- 
радше петь ся з рана кару. Але кава (кольоніяль- 
па) мав тільки тоді приємний смак і не роздраж- 
нюв нервів, коли ириладжена з примішкою Кат- 
райнера Киайпової солодової кави. "Того держить 
ся кожда добра господиня і щоб не понести шко- 
ди через вакуилене маловартвих наслідувань, жа- 
дає все при закупиї не тільки: „еолодової кави" 
але все додав: „правдивого Ќатрайнера“. 


етта 


Рух поїздів зелізничих 


обовязуючий з днем 1 мая І909 р. після часу 
середно-европейского. 


Замітка. Поїзди поспішні визначені грубим 
друком. Нічні години віх 6:00 вечером до 
5:59 рамо суть означені підчеркненєм чисед 
мінутових. 


Приходять до Львова 


на головний дворець: 
З Кракова: 230, 5:20, 725, 825, 9:50, 1:10), 1-30, 
545, 810, 950. 
*) З Тернова. 
З Підволочиск: 720, 19:00, 215, 5:40, 10-30. 
З Черновець : 1220, 545%), 8-05, 10:20*), 205, 5-53, 
650, о = й 
*) 17 Стянисдавова, *) З Кодомкі. 
Зі Стрия: 7-29, 11:45, 425, 1100, 
З Самбора: 8, 9-57, М 900. 
З Сокаля: 7: 10, 13: 40, {50 
З Яворова: 8:05, 9. 


На „Підзамче“: 
А Підволочиск: 7:01, 11-40, 2, 6:15 
З Підгаєць: 10:54, 7-36 9, 9-44, б 
* З Виннак. 
На дворець ,'Львів- Личаків": 
З Шідгаєць: а 710 *) 928, 6189), 1129 *) 
ху З Винник. 


1012, 


е 


Поїздки льокальні. 
З Брухович : 


що дня: від ! 1 до 29, 815, 820. 
Ж жо СУА 3-97, 955, 
1 А ко 20, 530. 

в недїдїі р. к. сьвята: від !/; до М/, 8:27, 935. 
З Янова: 

що дня: від ", до 9, 1:15, 925, 

в неділі і р.к. сьвята: від и до у, 1 1040. 
Зі Јат ця: в неділі і р. к. сьвята від 30/5 хх до 

149 1045, 
З Любіня: в неділі і р. ж. сьвята від 16/5 до 

2219 1185. 
З Винник що дня 334, 


Відходять зі Львова 
а головиого двірця: 


Кракова: 1215, 350, 825, 8:40, 255, 3:30, 
612, 7, 735, ПІ». 
о де Разіна, 
Підволочиск: 6°20, 10-40, 2416, 800, 1110, 
Черновець: 20, 610, 910, 9:35, 293, 2:49), 
600 35, 1038. 
ж) до Станиславова, *) до Коломиї. 
Стрил : 7:80, 1-45, 655, 1125. 
Самбора: 6, 9-05, 3-40, 10-45, 
Сокаля : 6-14 11.05, 116, Ї 135 ж) 
ж) до Рави руск. (диш в неділі), 
Яворова: 8:20, 630. 


З ,Підзамча: 
Підволочиск: 6.35, 11, 2:31, 839, 1189. 
Підгаєць: 5:35 *), 6:12, 130 9), 830, ТО 35ж) 

Х) до Винник. 


З „Львів- Личаків“: 
Підгаєць: 5037), 6:32, 149 ж), 6-50, 10-54%). 
т) лиш до Винник. 


Поїзди льокальні. 
Брухович: 
що дия: від 1/5 до 30/9 731, 8:45. 
Р 1/6 до 30/9 2: 30, 834. 
» 1/7 до 81/8 550. 
в неділі і р. к. сьвята від 1/5 до 
2:30, 834. 
від 1/6 до 30/9 19-41. 
від 1/7 до 81/8 9'—, 
Янова: що дня від 1/5 до 30/9 10:10, 3:35 
в неділі ір. к. сьвята від 2/5 до 1929 
Щирця : в неділі і р. к. сьвята від 80/7 
до 12/9 10:85. 
Любіня: в неділі і р. к. сьвята від 
до 12/9 9:15. 
Винвык що дня 530. 


За редакцию відповідає: Адам Креховєцкий. 
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бороосособб000000х Я ЖАЄ 
й Михайло Скірка 


римар і сїдельник 
у Відни ШШ. Резнвег ч. 38 


Найтаньші і найтрева- 


лїйші 


Дахівни 
цементові асаана 


можна лише на д 


з 
ГАСПАРОГО онатен- з 
"3 тованих машинах 
г „„Вгеіѕѓегп““ 
БО, зб т анн Народної Часописн“ 
- На. . вати не вільно, а веї- і балеі-и ІжожвКо-ї 
М лакі инші поручані ма- 
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шини суть престаріло- 
го вие. = ж >т Д специяльний цінник 
Нр. 126 від Фабрики машин Дза Гаспари і Сп. 


прининая 


Магкгапѕќаеаё (Саксонія). 
Можна також від заступника: Промисл цементо- Агенция 
вий Львів, ул. Кароля Людвіка ч. 5. е- дневнинів поручає 


ххх агата 


пря для КОНИЙ ‚ а також 
реананиннинананнаннаннрвннннннннннннном торои до полорожи, К 
Львіш, Пасаж ра жа пуляреси, Ы, Д а 
007086 БНО 38 И держаних Гавсмана ч. 9. дам та всілякі вироби зі 

у Львові, пасаж Гавемана 9 шкіри. 
продає білєти на веї зелізни | 1 Ціни приступні ШШ 
ці в краю і за границею. 0 а ф 


Ст. Соколовского 


богатий вибір сідел і всякої 
» 
Р4 
35 
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тт: 
| 1 
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Ст. Соколовекого 


ловне бюро днев 


| оголошень 


у Львові пасаж Гавсман ч. 9 Е 

Ф 

А . й |. 9. 
приймає пренумерату 1 оголошеня до всіх дневни- з 
ків краєвих 1 заграничних. - 

фе 

До „Народної Часописи" 1 „Газети Львівскої" може я 


принимати оголошеня виключно лиш ся агенция. % 
є 


АІІДХІТІТІІІІІІ ХІІІ «(ІІТ ТО АЛІХІТРІ) 
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=== = шы 


З друкарні В. Ловиньского, (під зарядом І. Недопада) у Львові. 'Гелвова ч. 527. | 


